رفو ا 
منع المرا في ضبط مِرَى 
(اسم جد الإمام النووي : يحيى بن شرف بن مِرَى) 
وقع خلاف في ضبط اسم جد الإمام النووي (ت1175ه) » فهو يحيى بن شرف بن مرى. 
فالخلاف واقع في ضبط (مرى) : هل هو مِرّى بكسر الميم وفتح الراء ؟ أم مُري : بضم الميم 
وكسر الراء » ولم أجد أحدًا من العلماء المعتمدين نص على تشديد الراء في الضبطين . 
والضبط الأول هو (مرّى) تكتب ألما بغير همزة )١(‏ وتكتب مرة أخرى (ى) الملقبة في 
الشائع عندنا بالمقصورة » وهو بكسر الميم وفتح الراء » هذا ما قرأته في خط الإمام النووي نفسه 


من ال: خة النفي ة من كتابه (الثقريب والث لشيس لمعرفة سنن البشير النذير كَلْةِ) المحفوظة في 


مكتبة لا له لي بتركيا (رقم 3795): 


فمن دقق وجد آثار كسرة تحت الميم . 


وهكذا جد ضبط هذا الاسم بخط النووي » كا صرح به في مخطوطة كتاب (الإيجاز في 


شرح سنن آي داود) : 


وهي نسخة نفيسة منقولة ومعارضة على أصلها الذي هو بخط النووي » كما في حاشية 


إحدى الصفحات : 


كما أن تلميذ النووي علاء الدين العطار (ت5 7/اه) قد كتب اسمه في الكتاب الذي خصه 
لترجمة النووي بالألف الممقصورة بعد الراء » ما يبين أنه كان يضبط (مرَا) بكسر الميم وفتح 
۷) وهو مطبوع عن نسخة بخط أخيه العالم المحدث داود بن إبراهيم (۲١۷ه)»‏ وهو أخو 


الذهبى من الرضاعة » وصورة خطه هى هذه : 


وهذا الضبط (بكسر الميم وفتح الراء) هو ضبط الإمام الذهبي بخط يده أيضًا » كا في 


(Y€ /١6(- 


وهو ضبط اليونيني (ت”١لاه)‏ حسب مطبوعته (مِرَّى) » فانظر ذيل مرآة الزمان (۳/ 
37). 
وقد كتبه القاسم بن يوسف التجيبي (ت٠"ا/اه)‏ وهو تلميذ تلميذه علاء الدين العطار 


(مرا)» كا في برنامجه .)۲٤۲(‏ 


وبهذا ضبطه السخاوي ضبطًا صريحًا - بكسر الميم وفتح الراء - في كتابه المنهل العذب 
ارت الع كيد لاطي ا ری وت الله تعاق ہی ت كناب الا الف 


بخطه: 


وهو ضبط الزّبيدي في تاج العروس - مادة : شعر » ومادة نوی - (۱۲/ /50()١15‏ 


.))15 

وهذا الاسم اسم متداول في الحورانيين والشاميين بهذا الضبط » كا يجده أي باحث وضع 
لفظ (بن مرا) في برامج البحث » كالشاملة » ليجده اسم متداولا بهذا الضبط . 

أما الضبط الثاني : فهو للسيوطي (ت١١۹ه)»ء‏ حاكيا إياه من خط النووي أيضًا ! حيث 


قال في كتابه المنهاج السوي في ترجمة النووي (۳۸) : «بن مَرِي : بضم الميم وكسر الراء » كا 


رأيته مضبو طا بخطه). 


وأخذ بعض المتأخرين - ممن شرح الأربعين النووية - هذا الضبط بلفظه من السيوطي » 


دون عزو إليه. 


وأما ابن الفوّطي الحنبلي (ت77/اه) فقد ترجم للنووي في موضعين » فذكره جده مرة 
بالألف وكسر الميم (مرا)» ومرة بالياء وضم الميم » حسب مطبوعته (0/ ماك ١١٠١‏ رقم 
26١648‏ واحتتال تصحيف الأولى أبعد من الثانية ؛ لأن الألف المقصورة قد تصحف 


إلى ياء أما تصحيف الياء إلى ألف فبعيد . 


